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Public Works Department 


ദർഘാസ് പരസ്യം 


നമ്പർ ഇ .എൽ. ഡി . ടി.എൻ./ 17/ 2017 - 18. 

| 2017 നവംബർ 2. 
-- കേരള ഗവർണ്ണർക്കുവേണ്ടി താഴെ പറയുന്ന പ്രവർത്തികൾക്ക് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ്, വൈദ്യുത വിഭാഗം എക്സിക്യൂട്ടീവ് 
എഞ്ചിനീയർ, കോഴിക്കോട് മത്സരസ്വഭാവമുള്ള ദർഘാസുകൾ ക്ഷണിച്ചുകൊള്ളുന്നു . ദർഘാസുകൾ 30 - 11 - 2017, 3 മണി വരെ 
സ്വീകരിക്കുന്നതും അന്നേദിവസം 3.30 - ന് ഹാജരുള്ള കരാറുകാരുടെ സാന്നിദ്ധ്യത്തിൽ തുറക്കുന്നതുമാണ്. പ്രസ്തുത ദിവസം 
അവധി ആയാൽ അടുത്ത പ്രവൃത്തിദിവസം ദർഘാസുകൾ സ്വീകരിക്കുന്നതും തുറക്കുന്നതുമായിരിക്കും. 


കമ 
നമ്പർ 


ദർഘാസ് നമ്പരും 
പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
അടങ്കൽ തുകയും 


GST @ 

12 % 
ദർഘാസ് 

- ( CGST. പ്രവൃത്തി കരാറുകാരുടെ 
നിരതദ്രവ്യംം പ്രമാണത്തിന്റെ 

പൂർത്തീകരണ യോഗ്യത 
വില 

6 % ) 
| (3 ) ( 4) (5) (6 ) 

- ( 7 ) 


SGST- കാലാവധി 


( 1) 


- ( 2 ) 


- 1 


എ , ബി , സി 
വിഭാഗം 
കരാറുകാർ 


12,500 


1, 000 


120 


30 ദിവസം 


112 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് - കോടഞ്ചേരി 
ഗവൺമെന്റ് കോളേജിൽ പെൺകുട്ടികൾക്ക് 
വേണ്ടി ഹോസ്റ്റൽ കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - - 4,98,498 
113 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട്- വെസ്റ്റ്ഹിൽ 
ഗവൺമെന്റ് പോളിടെക്നിക് കോളേജിന് 
വേണ്ടി പുതിയ ബ്ലോക്ക് നിർമ്മാണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,60,467 


11 , 600 


1,000 


120 


30 ദിവസം 


Gaz , No. 47 / 2017/DTP (PWD ) . 
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(1 ) 


( 2 ) 


3 


എ , ബി, സി 

വിഭാഗം 
30 ദിവസം കരാറുകാർ 


600 


72 


700 


84 


30 ദിവസം 


1,000 


120 


30 ദിവസം 


500 


60 


30 ദിവസം 


7 


900 


108 


| 30 ദിവസം 


600 


72 


30 ദിവസം 


114 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് - മായ നാട് 
ആശ ഭവന് വേണ്ടി പുതുതായി നിർമ്മിച്ച 
ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ വൈദ്യുതീകരണവും 
ഓ ഫീ സ് മു റി യ ട പ ന ർ 
വൈദ്യുതീകരണവും - 2, 81,859 

7 , 100 
115 / 2017 - 18 - കോഴിക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 
മാനസികാരോഗ്യ കേന്ദ്രത്തിലെ പാനൽ 
ലോൻട്രിയിൽ പാനൽ ബോർഡുകളുടെ 
സ്റ്റാൻഡേർഡൈസേഷൻ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 2,43,097 

8 ,600 
116 / 2017 - 18 - കോഴി ക്കോട് ഗവൺമെന്റ് 
ലെപ്രസി ആശുപത്രിയിലെ കത്തിനശിച്ച 
കേബിളുകളും ഡീസൽ ഫീസർ പില്ലറും 
മാറ്റിസ്ഥാപിക്കൽ (പുനർ ദർഘാസ്) - 4,71,682 11,800 
117 / 2017 - 18 - എം .എൽ. എ -എൽ. എ . സി 
എ . ഡി .എഫ്- കോഴി ക്കോട് കിനാലൂർ 
വ്യാവസായിക വികസന കേന്ദ്രത്തിൽ 
സ്ത്രീകൾക്കുവേണ്ടി ചെറുകിട വ്യവസായ 
കെട്ടിട നിർമ്മാണം- വൈദ്യുതീകരണം - 2,14,721 5,400 
118 / 2017 - 18 - മലപ്പുറം - പൂക്കോട്ടൂർ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്ത്ഓഡിറ്റോറിയത്തിന്റെ നവീകരണം - 
വൈദ്യുതീകരണം - 4,02,405 

10 , 100 
119 / 2017 - 18 - മലപ്പുറം - മങ്കട അസംബ്ലി 
നിയോജക മണ്ഡലത്തിലെ മങ്കട ഗവൺമെന്റ് 
എൽ. പി. സ്കൂളിൽ ക്ലാസ് മുറികളുടെ 
നിർമ്മാണം വൈദ്യുതീകരണം - 2,81,031 

7 , 100 
120/ 2017- 18 - മലപ്പുറം പൊന്നാനി ജുഡീഷ്യൽ 
ഫസ്റ്റ് ക്ലാസ് മജിസ്ട്രേറ്റ് കോടതിയിലെ 

വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ടാപനങ്ങളുടെ 
നവീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 1,88, 985 4 , 800 
121/ 2017 - 18 - മലപ്പുറം തിരൂരങ്ങാടി സബ് 
ട്രഷറിയിലെ വൈദ്യുത പ്രതിഷ്ടാപനങ്ങളുടെ 
നവീകരണം (പുനർ ദർഘാസ്) - 3,08,449 7 , 800 
122/ 2017 - 18 - മലപ്പുറം - എം .എൽ. എ -എൽ. എ . സി. 
എ . ഡി .എസ്- 2013 - 14 പൊന്നാനി അസംബ്ലി 
മണ്ഡലം കോക്കൂർ ഗവൺമെന്റ് ഹയർ 
സെക്കണ്ടറി സ്കൂളിന് കെട്ടിട നിർമ്മാണം 
വൈദ്യുതീകരണം - 3,46,215 
123 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ - കണ്ണിച്ചാർ ഗ്രാമ 
പഞ്ചായത്തിലെ കണ്ണിച്ചാർ ബസ് സ്റ്റാൻഡിന്റെ 
വൈദ്യുതീകരണം: - 3,83,229 

9 ,600 
124/ 2017 - 18 - കണ്ണൂർ - ഗവൺമെന്റ് പ്രസ്സിൽ 
പുതിയ പാനൽ ബോർഡുകൾസപ്ലെചെയ്ത് 
സ്ഥാപിക്കൽ - - 3,84,061 

9 ,700 
125/ 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. ഐ . 
യിലെ എം . ആർ. എ . സി . മാർക്ക് ഷോപ്പിലെ 

വൈദ്യുതീകരണം പുനരുദ്ധരിക്കൽ 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 4,52,285 

11, 400 
126 / 2017 - 18 - കണ്ണൂർ ഗവൺമെന്റ് ഐ . ടി. ഐ 
യിലെ ഇലക്ട്രോണിക്സ് വർക്ഷോപ്പിലെ 
പുനർ വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - - 3,16 ,090 

8 ,000 
127/ 2017 - 18 - കാസറഗോഡ് ജില്ലയിലെ 
കാഞ്ഞങ്ങാട് ജില്ലാ ആശുപത്രിയിലെ ട്രോമകെയർ 

സെന്റർ നവീകരണം ആധുനിക വൈദ്യുതീകരണം 
(പുനർ ദർഘാസ്) - 3,43,935 

8 ,600 


400 


48 


30 ദിവസം 


10 


700 


84 


30 ദിവസം 


8 , 700 


700 


84 


30 ദിവസം 


12 


800 


96 


30 ദിവസം 


| 13 


800 


96 


30 ദിവസം 


14 


1,000 


120 


30 ദിവസം 


15 


700 


30 ദിവസം 


16 


700 


84 


30 ദിവസം 
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(1) 


( 2 ) 


(3) 


( 4) 


(5) 


(6) 


(7) 


17 


എ , ബി 

വിഭാഗം 
30 ദിവസം കരാറുകാർ 


12 ,000 


1,000 


120 


18 


128 / 2017 - 18 - വയനാട്-മാനന്തവാടി ബ്ലോക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് പ്രാജക്ട് നമ്പർ 58/ 17 ബ്ലോക്ക് 
പഞ്ചായത്ത് ആഫീസിൽ 15 കെ . വി . എ . 
ഡീസൽ ജ ന റ റ്റ ർ സ്ഥാ പി ക്ക ൽ 
( പുനർ ദർഘാസ്) - - 4,78,783 
12 9 / 2 017 - 18 - വ യ നാട് - ഗ വ ണ മ ന 
എൻജിനീയറിംഗ് കോളേജിൽ വർക്ഷോപ്പ് 
കെട്ടിട ങ്ങ ളുടെ നിർമ്മാണം - അ ധിക 
വൈദ്യ തീകരണവും പവർ 
വയറിംഗും - - - 4 , 99 , 583 


1,500 


1, 000 


120 


30 ദിവസം 


ദർഘാസുകൾ വെബ്സൈറ്റായ www. keralapwd.gov.in - ൽ ദർഘാസ് സ്വീകരിക്കുന്ന അവസാന തീയതിക്ക് 10 ദിവസത്തിന് 
മുമ്പ് മുതൽ ലഭ്യമാണ്. ആയത് കരാറുകാർ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്ത് എടുക്കേ ണ്ടതും എക്സിക്യൂട്ടീവ്എഞ്ചിനീയർ, 

പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( വൈദ്യുത വിഭാഗം), കോഴിക്കോട് എന്ന വിലാസത്തിൽ മുദ്രവച്ച കവറുകളിൽ പ്രവൃത്തിയുടെ പേരും 
ദർഘാസ് നമ്പരും ആലേഖനം ചെയ്ത് സമർപ്പിക്കേണ്ടതുമാണ്. 

- ദർഘാ സു കൾ രജി സ്റ്റേർഡ്| സ് പീഡ് തപാൽ മുഖേന മാത്രമേ സ്വീക രി ക്കു ക യു ള്ളൂ . തപാ ലി ലു ണ്ടാ കുന്ന 
കാലതാമസത്തിന് ഈ ഓഫീസ് ഉത്തരവാദിയായിരിക്കുന്നതല്ല. 

- ദർഘാസ് ഫോറത്തിന്റെ വില 0059 - 80 - 800 - 96 ( 02) എന്ന ശീർഷകത്തിൽ ട്രഷറിയിലും നികുതി GST @ 12 % 
(CGST- 6 % + SGST- 6 %) ഒടുക്കി ചെലാൻ രസീത് ടെണ്ടർ ( പമാ ണ ത്തോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേ ണ്ട താ ണ് . നിരതദവ്യം, 
കരാറുകാരുടെ നിലവിലുള്ള ലൈസൻസിന്റെ സാക്ഷ്യപ്പെടുത്തിയ പകർപ്പ്, നിർദ്ദിഷ്ട ഫോറത്തിലുള്ള പ്രാഥമിക കരാർ 
- 200 - ന്റെ മുദ്രപ്പത്രത്തിൽ ടൈപ്പ് ചെയ്തത്എന്നിവ ആവശ്യമായ മറ്റു രേഖകൾ സഹിതം ദർഘാസിനോടൊപ്പം സമർപ്പിക്കേണ്ടതാണ്. 


- ദർഘാസ് സംബന്ധിച്ച് പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പിൽ നിലവിലുള്ള എല്ലാ നിബന്ധനകളും ഇതിനും ബാധകമാണ്. കൂടുതൽ 
വിവരങ്ങൾ ഈ ഓഫീസിൽ നിന്നും പ്രവൃത്തി ദിവസങ്ങളിൽ അന്വേഷിച്ചറിയാവുന്നതാണ്. 


എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയറുടെ കാര്യാലയം, 
പൊതുമരാമത്ത് വകുപ്പ് ( ഇലക്ട്രിക്കൽ), 
സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, 
കോഴിക്കോട്. 


( ഒപ്പ്) 
എക്സിക്യൂട്ടീവ് എഞ്ചിനീയർ. 
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